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O sistema de medição, relatório e verificação (MRV) é o conjunto de regras para saber, com números confiáveis, quanto um país, uma empresa ou um projeto emite de gases de efeito estufa e o que está fazendo para reduzir. Sem medição comparável, uma meta climática não pode ser acompanhada.




As três etapas




	Etapa	O que é	Exemplo
	Medição	calcular as emissões e as remoções de gases	quanto CO₂ sai da queima de combustíveis num ano
	Relatório	apresentar os números num formato padrão	o inventário nacional enviado à ONU
	Verificação	conferir se os números e os métodos estão corretos	a revisão técnica feita por especialistas





Medir não quer dizer, necessariamente, pôr um medidor em cada chaminé. Nos inventários, as emissões costumam ser estimadas: a forma mais simples é multiplicar uma atividade (litros de diesel queimados, cabeças de gado, hectares desmatados) por um fator de emissão, número que diz quanto gás sai por unidade daquela atividade. O resultado é somado em CO₂ equivalente, uma medida que põe todos os gases na mesma escala de efeito sobre o aquecimento.




Quem faz as regras de cálculo




O IPCC publica as diretrizes que os governos usam para estimar as suas emissões e remoções. As Diretrizes de 2006 continuam a ser a base, e o Refinamento de 2019, aprovado em Kyoto, no Japão, em maio de 2019, as atualizou (OMM, 13/5/2019). O IPCC faz o método. Quem revisa os relatórios dos países são especialistas da Convenção do Clima da ONU, como mostra a seção seguinte.




O MRV no Acordo de Paris




No Acordo de Paris, o MRV dos países se chama Quadro de Transparência Reforçado. Segundo a Convenção do Clima da ONU (UNFCCC) (Reporting and Review):





	todos os países entregam um Relatório Bienal de Transparência (BTR, na sigla em inglês), a cada dois anos;



	o relatório traz o inventário nacional de emissões, o progresso em direção à NDC e o apoio financeiro, de tecnologia e de capacitação dado ou recebido;



	o primeiro relatório venceu em 31 de dezembro de 2024 (pequenos países insulares e países menos desenvolvidos podem entregar quando puderem);



	uma revisão técnica por especialistas examina o relatório;



	depois, numa consideração multilateral do progresso, os outros países podem fazer perguntas sobre os esforços e a NDC de cada um.







A etapa de verificação, portanto, é uma revisão técnica e um diálogo entre países, e não uma auditoria com punição.




O caso do Brasil





	12 de dezembro de 2024: o Brasil entregou à UNFCCC o seu primeiro Relatório Bienal de Transparência, com o inventário de emissões de 1990 a 2022. O relatório foi coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e aprovado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do clima (PNUD, 13/12/2024).



	Maio de 2025: revisão por especialistas técnicos internacionais.



	Junho de 2026: o Brasil participou da consideração multilateral do progresso, em Bonn, e encerrou o ciclo do primeiro relatório. O segundo deve ser entregue em 2026 (Jornal de Brasília, 11/6/2026).







Segundo a mesma reportagem, citando o secretariado da UNFCCC, 133 países tinham entregado o primeiro relatório, e 82 já tinham passado pela revisão técnica.




O MRV das empresas: o mercado regulado de carbono




A Lei 15.042, de 11/12/2024, criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), o mercado regulado de carbono do país. A lei define MRV como o conjunto de regras “para mensurar, relatar e verificar” (Câmara, texto atualizado):





	quem emite mais de 10 mil toneladas de CO₂ equivalente por ano terá de apresentar um plano de monitoramento, aprovado antes pelo órgão gestor, e relatar as emissões (arts. 30 e 31);



	quem emite mais de 25 mil toneladas por ano também terá de entregar, periodicamente, cotas que cubram as suas emissões (art. 30);



	os relatos passam por avaliação de conformidade (art. 32), e os créditos de carbono precisam ser verificados por entidade independente (art. 44).







O que foi medido e o que é só promessa





	Em uso: o inventário nacional do Brasil (1990 a 2022) e o primeiro relatório bienal de transparência, já revisado por especialistas.



	Previsto: o segundo relatório do Brasil, em 2026.



	Em implantação: o MRV do mercado regulado (SBCE), criado por lei em 2024. Esta página não traz a data em que as obrigações começam a valer.







Resumo: principais perguntas e respostas




O que é MRV? É a sigla de medição, relatório e verificação: medir as emissões de gases de efeito estufa, relatar os números num formato padrão e conferir se estão certos.
 
 O IPCC verifica as emissões dos países? O IPCC publica as diretrizes de cálculo dos inventários. A revisão dos relatórios dos países é feita por especialistas, no âmbito da Convenção do clima da ONU (UNFCCC).
 
 O que é o relatório bienal de transparência? É o relatório que cada país do Acordo de Paris entrega a cada dois anos, com o inventário de emissões e o progresso em direção à sua NDC.
 
 O Brasil já entregou o seu relatório? Sim. O primeiro foi entregue em 12 de dezembro de 2024, com o inventário de 1990 a 2022, e foi revisado por especialistas em 2025.
 
 Empresas também fazem MRV? No mercado regulado brasileiro (SBCE), quem emite mais de 10 mil toneladas de CO₂ equivalente por ano terá de apresentar plano de monitoramento e relatar as emissões.
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